取扱説明書 


保証書付き 

保証書は裏表紙に付いています。 


日立電気掃除機 

型式 

PV-H23 



このたびは日立電気掃除機をお買い上げいた 
だき、まことにありがとうございました。 

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外 
の目的にはご使用にならないで<ださい。 

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み 
になり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、大切に保存してくだ 
さい。 


「安全上のご注意」 < P .2 〜3〉をお読み 
いただき、正しくご使用ください。 


HITACHI 

Inspire the Next 


も < じ 


ご使用の前に 


•安全上のご注意 . 

•使用上のお願い . 

參各部のなまえと組み立てかた 


使いかた 


參お掃除のしかた . 

• 本体 □ — . . 

. パイプ.すき間用吸口.ホース . 

參ごみの捨てかた . 

• パックフイルターの取り出しかた____ 
. パックフイルターの取り付けかた■■… 

參お手入れのしかた . 

• 本体 • 標準付属品 • 付属応用部品- 

• フイルター . 


こんなときは 


•故障かなと思ったら…… 
參ァフタ—サ—ビスと保証 

•別売り部品 . 

#仕様 . 





















安全上のご注意 


必ずお守りください 


ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の 
ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 
■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 
説明しています。 


A ^ _この表示の欄は、「死亡または 

警告重傷を負うことが想定される」 
内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、「軽傷を負う 
ことが想定されるか、または 
物的損害の発生が想定される」 
内容です。 


A 


絵表示の説明 


「警告や注意を促す」内容のものです。 


0 


してはいけない「禁止」内容のものです。 


❶ 


必ず実行していただく「指示」内容の 
ものです。 



A 警告 


[ 異常 • 故障時には直ちに使用を中止する 


•スイツチを押しても、運転しない 

•本体が変形したり、異常に熱い 

Mm -電源プラグやコ-ドを動かすと、 

• ホースが破れている 

WW 通電したりしなかったりする 

• こげくさい“におい”がする 

•運転 中、 時々止まる 

• その他の異常がある 

• 運転 中、 異常な音がする 


発煙•発火 • 感電のおそれがあります。すぐにスイツチを切り、 

電源プラグを抜いて、販売店へ点検•修理を依頼してください。 J 


電源(コンセント • プラグ•コード） 

〇 參定格1 5 A 以上 • 交流1 00 V のコンセ 
ントを単独で使う 

參電源プラグは根元まで確実に差し込む 
•ごみ捨てやお手入れの際は、電源ブラ 
グをコンセントから抜く 
_電源プラグのほこりなどは定期的に 
乾いた布でふき取る 


0 


•電源コードを傷つけない 

'傷つけ.加工.無理な曲げ.引つ'! 
張り•ねじり•重いものを載せる 
，挟み込むなどしない 
•傷んだ電源コードや電源プラグ、 
ゆるんだコンセントは使用しない 
♦電源コードを回転ブラシに巻き込まない 
參ぬれた手で抜き差ししない 
火災 • 感電の原因となります。 


そのほか 

•引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近<で使用しない、 

P 及わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナ_、 
可燃性ガス（スプレー)、たばこの吸い殻など〕 

•押しピン、針、つまようじ、じゆうたん洗浄剤などの泡、のよう 
なものを吸わせない 

參改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 
癱水洗いをしたり風呂場で使用しない (7 K 洗いできる部品は除く） 

爆発.火災•感電.けがの原因となります。 


0 



洗剤.多量の 


A 


び db \ 

濟よう P 


た磨 

洗浄剤などの泡 

心 
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電源(コンセント • プラグ•コード） 

•使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 

絶縁劣化による感電や発火の原因となります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端の電源プラグを持って引き抜く 

電源コードが傷つき、シヨート（短絡）して感電や発火することがあります。 

•電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 

電源ブラグが当たってけがをすることがあります。 

運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあり、やけどのおそれがあります。 

參電源コードは、 7 K 平に引き出す 

上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源]-ドが破損して感電 • 発火の原因となります。 


V _ 



ノ 

床用吸口 (吸込口） 

•吸込口をふさいで長時間運転しない 

1 X 1 過熱による本体の変形•発火の原因となります。 

^_ 

ふさがない 


\ 

^3 


J 

厂. •• • _ 



\ 


排気口 

0 


_排気口をふさがない 

過熱による本体の変形 • 発火の原因となります。 

_排気口から出る風を、長時間体に当てない 

イ氐温やけどをすることがあります。 



パックフイルター 


❶ 


•パック フィ ルターは日立純正 ( GP - S 35 F ) パック フィ ルターを使用する 

日立純正品以外の パックフイ ルターを使用した場合、モーターの発煙•発火の原因となります。 


そのほか 

•火気に近づけない 

本体の変形によりシヨート（短絡）して感電 • 発火の原因となります。 
排気により炎が大き<なり、火災の原因となります。 


0 


使用上のお願い 


故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 

また、本文中の fSD 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください c 



參電源コードは赤印以上無理に引き出さない 

断線の原因となります。 

•本体を床に強く押しつけない 

特にひのきなどの傷つきやすい床の場合には、 
床面を傷つける原因となります。 

#本体を持ち運ぶときは、吸込口を下に向けて運 
ばない 

ごみがこぼれることがあります。 

#本体を持ち運ぶときは、パイプを持ってぶら下 
げない 

本体が落下して、床面を傷つけるおそれがあり 
. ます。 


•本体に乗らない 

故障の原因となります。 

•次のようなものは吸わせない 

異臭や故障の原因となります。 

•水や液体•湿ったもの•吸湿剤(湿気取り） 
•多量の砂や粉•長いひも•ガラス 

•フィルターは、水洗い後十分に自然乾燥させる 

異臭や故障の原因となります。 


A 注意 


安全上のご注意 


使用上のお願い 
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各部のなまえと組み立てかた 


ごみすてサイン 


「ごみすてサイン」がパックフイ ルターの 交換 
0寺期の目安をお知らせします。 

窓が「だいだい色」に変わった場合には、パック 
フイルターを交換してください。 〈 P .7〉 


通常状態 


お掃除できます 


ごみ捨て時期 



■- だいだい色 


ごみを捨てて 
<ださい 


〈「ごみすてサイン J の確認のしかた〉 

•床用吸口を床面から浮かせて、「ごみすて 
サイン」を確認してください。 


♦吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」 
を確認してください。 

參定期的にごみのたまり具合を確認してくだ 
さい。 

ごみの種類によっては、「ごみすてサイン」が 
「だいだい色」に変わらないことがあります。 


こんなとぎは 

•細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき 
少量のごみでも「ごみすてサイン」が「だいだい 
色」に変わることがあります。 

このようなときは、新しいパックフイルター 
に交換してください。 

•綿ごみなどが多いとき 

ごみが し \つぱいに なつても、 「ごみす て サイン」 
が「だいだい色」に変わらないことがあります。 
定期的にごみのたまり具合を確認し、パック 
フイルターを交換することをおすすめします。 


•すき間用吸口をご使用のとき 

吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に 
関係なく「ごみすてサイン」が「だいだい色」に 
変わることがありますが、そのままご使用い 
ただけます。 




床用吸口 


•ゆか、畳、階段、テーブル、ソファーなどの 
お掃除にお使いください。 

\_/ 


スイツチ 


丄わ 

(入） （切） 

モーターが モーターが 

回ります 止まります 

參運転するときは、〇印の方向を押します。 
•電源プラグを差し込むときは、（切)の状態 
にしてください。 


パックフイルター 
(1 枚) 〈 P .7、11> 



三角 マーク 


參本体側の三角マークと、床用吸口の三角 
マークを合わせるように床用吸口をしっか 
りと差し込んでください。 

\ _ / 


電源コード巻き取りポタン 

•電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタン 
のマーク部 （ ④）を押しながら、電源コードを巻 
き取ってください。跳ね上がりによるけが、家具 
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各部のなまえと組み立てかた 


5 













































お掃除のしかた 


本体 ローラー 


•本体□ーラーを床面につけ、本体を前後に動か 
すと楽にお掃除できます。 

•フローリング、畳、じゆうたんなどのお掃除に 
お使いください。 


床面の傷つき防止のため、フローリング 
や畳の目にそつて動かします。 




床面に傷をつけるおそれあり 

A •特にひのきな どの 傷つき やすい 床の場合には、本体 や 吸口を床面に強く押しつけないで ください。 

/ i ^ ♦□-ラーや 吸口刷毛が摩耗して いると きは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。 〈 P .10〉 

#本体を傾けて使用したり、横方向、斜め方向に引きずらないで ください。 


八°イプ • すき間用吸口 • ホース 


_低い場所のお掃除 



本体□—ラーを床面につけて前後に動かします。 


擊局い場所のお掃除 

床用吸ロホース(別売り部品) 



本体と床用吸口の間にホース（別売り部品）を接続 
すると、本体を高く持ち上げなくても高い場所が 
お掃除できます。 


參部屋全体のお掃除 



本体と床用吸口の間にパイプを接続すると、 
立ったままで床面のお掃除ができます。 


#家具のすき間など狭いところのお掃除 

すき間用吸ロパイプ 



パイプとすき間用吸口を使うと、狭いところ 
もお掃除できます。 
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ごみの捨てかた 


•吸込力が弱くなつたら、「ごみすてサイン」を確認してください。 
•定期的にごみのたまり具合を確認してください。 

ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が作動しないことがあります。 


△警告 


感電 • けがのおそれあり 

♦ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


〇 


本体を立ててふたを 
開< 


パツクフイルターの取り出しかた 


@ 01フック（灰色）を図 dSk 
の矢印方向へ引き、 

日ボール 紙をフック 
から取り外す 


八°ツクフイ ルターを 
引き出して捨てる 





♦ごみがこぼれないように、静かに取り出してください c 
モーター部にごみが侵入し、故障の原因となります。 


パックフイルターの取り付けかた 


〇 


ボール紙を本体底面 
の溝に確実に差し込 
む 


❷ g 


フック取り付け音 P フック 



面きに注意(ち刀り欠きは横 ) j 


フックを起こし、 
ボール 紙をフック 
に確実に引っ掛け 
る 


❸ 


ふたを閉める 



ふた 



isn •パックフイルターは必ず取り付けてご使用ください。 

— ♦パックフイルターを取り付けないで、ふたを閉めようとしても閉まりません。 

ふたやフックが破損するおそれがありますので、無理に押さえないでください c 
♦破れたパックフイルターや繰り返しの使用はしないでください。 

ごみがモーターに入り故障の原因となります。 


A 注意 


発煙 • 発火のおそれあり 

•パックフイルターは日立純正 ( GP - S 35 F ) パックフイルターをご使用ください。 


お掃除のしかた 


ごみの捨てかた 
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お手入れのしかた 


△警告 


感電 • けがのおそれあり 

•お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


本体.標準付属品.付属応用部品 


•汚れが気になるときはお手入れしてください。 

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいて 
ください。 


•ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤や化学 
ぞうきんなどを使用しないでください。 

ひび割れや変色の原因となります。 



ィルター 


フイ ルターを 取り出す 


© フイルターを水で軽く押し洗いし、 
たたいて水気を切り、十分に自然 
乾燥させる 


© フイルターを元どおり本体に取り 
付ける 




liS 論 to ♦フイルターは、ベンジン、シンナー、アル]-ル、洗剤、漂白剤などを使用したり、 
洗濯機で洗つたりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの熱風で乾燥させ 
ないでください。性能の低下や縮みの原因となります。 

♦フイルターは水洗い後、十分に乾燥してください。 

乾燥が十分でないとモーターが故障する原因となります。 

♦フイルターを取り付けて運転してください。 

モーターにごみが入り、故障の原因となります。 

♦フイルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

( P .10) 
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故障かなと思ったら 


修理を依頼される前に 

r 次の点をもう一度お調べください I 


症状 


吸込力が弱い 


本体が運転しない 

排気や本体があたたか 
くなる(特に夏場） 

電源コードが全部入ら 
ない、または引き出せ 
ない 

電源コード引き出し口 
などから風が出る 


確認するところ 

| 直しかた 

r - 1 

ページ 

(1 )パックフイルターが目詰まりし 
ていませんか。 

(1) 新しいパックフィルターと交換 
して <ださい。 

P .7 

(2) フイルターが汚れていませんか。 

(2) フィルターを水洗いしてくださ 
い。 

P .8 

(3) パイプや吸口にごみが詰まって 
いませんか。 

(3) ごみを取り除いてください。 

— 

原プラグがコンセントにしっかり 
差し込まれていますか。 

しっかり差し込んでください。 

一 

空気の流れでモーターを冷却しているためで、異常ではありません。 

— 


電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 
電源]-ド巻き取りボタンを押しながら、電源]-ドを「巻き取る」「引き出す」 
操作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれを直し 
てから、もう一度巻き込んでください。 

空気の流れで電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。 


確認してもまだ異常がある場合 


ご自分で修理をなさらないで、お買 
い上げの販売店へご相談ください。 


お手入れのしかた 


故障かなと思つたら 


9 





















アフターサービスと 保証 


使用中に異常が生じたときは 


「故障かなと思ったら」 〈 P .9〉 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合 
には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。 

•修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品 
(床用吸口）もご一緒にお持ちください。 


お知らせいただきたい内容 

1型式— PV - H 23 
2症1犬一できるだけ詳しく 


長時間ご使用になるとき 


♦一日のご使用時間が極端に長し\場合や、共同(寮など)でご使用になる場合には、短期間で部品の交換(床用吸口やモー 
夕一など)が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってご使用になる 

•は sfsi 益;ま"&正期間中でも有料になることがぁります。 c ※こ の掃除機は家庭用です 


転居される場合 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー 
ビスを受けられなくなる場合は、前もつて販売店に 
ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 
を紹介させていただきます。 

♦電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 
品の交換は不要です。 


部品の保有期間について 


この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 

製造打ち切り後6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


愛情点検 



★長年ご使用の掃除機の点検を 

ご使用の際、 
このような 
症状はあり 
ませんか？ 

#スイッチを押しても、運転しない 
•電源プラグやコードを動かすと、通電 
したりしなかったりする 
•運転中、時々止まる 
•運転中、異常な音がする 
#本体が変形したり、異常に熱い 
•こげくさい“におい”がする 
•その他の異常がある 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため、 
すぐにスイツチを 
切り、電源プラグ 
を抜いて、販売店 
へ点検.修理を依 
頼してください。 


日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください c 
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。 


ホームぺージに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。 

http://kaaenran.hitachi.co.jp/q_a/mdex.html 


修理に関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:00叫 9:00( 月〜土)、 9:00-1 7:30( 日•祝日) 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間)9:00〜1 7:30( 月〜土)、9:00〜1 7:00( 日•祝日) 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


保証について 


•この商品は保証書付きです。 

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。 


保証期間 

お買い上げ日から1年間です。1 

(保証期間中でも有料になることがありますので、 ) 
、保証書をよくお読みください ) 

1 

保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 

保証期間が過ぎて 
いるとぎは 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 


•「持 込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 

•お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。 
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讯■与与^ I HRJsL s 立の家電品取扱店でぉ求めくださぃ。 

の J ノ U ノロ 価格は、2012年12月粧の消費税率を基に総額表示を行っています。 


パックフィルター (抗菌 3層パックフィ ルター) 


ふとん用吸口 （ G -52) 

はたき吸口 （ D - H 3) 

ホース （ N ) 


rT^ 


希望小売価格 

1,785円(税抜1,700円） 

fill llllii " L 111111 

希望小売価格 

3,990円(税抜3,800円） 


伸縮すき間用吸口 （ D - SH 2) 

棚用自在吸口 （ D - TJ 2) 

※ダークグレー色 



サービス 八°_ツ 

PV - H 21 022 
とご指定ください。 

希望小売価格 

1,680円(税抜1,600円) 

希望小売価格 

1,260円(税抜1,200円） 

希望小売価格 

1,050円(税抜1,000円) 


咅 P ロロ 名 

抗菌の確認を行った 
試験機関 

試験方法 

抗菌の方法 

抗菌の処理を 
行っている部品の名称 

試験結果 
(抗菌活性値) 

パックフイ ルター GP - S 35 F 

- fe 財団法人カケンテストセンタ- 

滴下法 

抗菌剤希釈液をスプレ-加工 

パックフイ ルター内層 紙 

2.0 以上 


♦上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 

仕様 


I この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 
1また、アフターサービス もできません0 


電 源 

100 V 50-60 HZ 共用 

コードの長さ 

5 m 

消費電力 

700 W 

質 量 

2.1 kg (標準付属品を含む） 

吸込仕事率 

240 W 

本体寸法 

長さ31 5mm x 幅 1 35 mm x 高さ210 mm 

運転音 

73 dB 

標準付属品 

床用吸口 . 1個 

集じん容積 

0.6 L 

付属応用部品 

パイプ . 2本 

すき間用吸口 . 1個 



GP - S 35 F (5 枚入り） 
希望小売価格 
630円(税抜600円） 



発煙 • 発火のおそれあり 

•パックフイルターは日立純正 ( GP - S 35 F ) パックフイルターをご使用ください。 

日立純正品以外のパックフイルターを使用した場合、モーターの発煙 • 発火の原因と 
なります。 

また、その場合、パックフイルターに関係する掃除機の性能•品質は保証できません。 


アフタ—サ—ビスと保証^!別売り部品仕様 


抗菌効果 


※抗菌活性値が2 . 0以上で抗菌効果があるとされています。 
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※印欄に記入のない場合は無効となりますから、記入の有無をご確認ください。 


1 . 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 

(イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 

(口）お買い上げ後の落下、$俞送等による故障または損傷。 

(八）火災、±也震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。 
(二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 

(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 

(へ） 本書のご提示がない場合。 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換え 
られた場合。 

2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の 
ご負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には 
ご相談窓口 〈 P .10〉 にご相談ください。 

5. 修理の際、弊社の品質基準の適合した再利用部品を使用することがあります。 

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 

7. 本書は日本国内においてのみ有効です 。 This warranty is valid only in Japan . 


•この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業 
者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修 
理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口 〈 P .10〉 にお問い合 
わせ < ださい。 

•お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検 
活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 
•保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「アフターサービスと 
保証」 〈 P .10〉 をご覧ください。 

修理メモ 


#日立アプライアンス株式会社 

亍 105-8410 東京都港区西新橋 2-15- 12電話 03(3502)21 11 


3- M 1641-1 D M 2 fCH ) 


日立掃除機保証書 


持込修理 


この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障 
した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理 
をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。 


※お買い上 

げ日 

保証 

期間 

年 月 

日 

本体： 

1年 


型 

式 


PV-H23 


様 


所前話 

住名 

ごお電 


様 


所前話 

住名 

ごお電 


※お客様 


※販売店 



























